. 2.693 
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ΑΘΗΝΑ 

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1883 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 500 

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 78/318/ΕΟΚ οδηγίας 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21ης 
Δεκεμβρίου 1977, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
Κρατών—μελών περί των διατάξεων υαλοκαθαριστήρα και 
εκτοξευτήρα ύδατος των οχημάτων με κινητήρα». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 

1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/ 
τ.Α/17.3.83) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 
(ΦΕΚ 170/Α/1979) και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/ 
1960 «περί εχπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρ¬ 
χών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων 
(ΦΒΚ 298/τ.Α/29.12.80) σε συνδυασμό με την παράγραφο 
1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 «ανακατανομή των αρ¬ 
μοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 104/τ. Α/30.8.82). 

2. Την 738/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1. 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της 78/318/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Δεκεμβρίου 1977, που 
δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερί¬ 
δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δε¬ 
κεμβρίου 1980, τομέας 13 σελίδα 89 τόμος 007). 

Άρθρο 2. 

Ως οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νο¬ 
ούνται τα επιβατικά οχήματα με κινητήρα που δεν διαθέτουν 
περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις εκτός από αυτήν του 
οδηγού, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, με 
ή χωρίς αμάξωμα, έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς 
και μέγιστη ταχύτητα από κατασκευής, μεγαλύτερη από 25 
χιλιόμετρα την ώρα. 

Άρθρο 3. 

Από της ενάρξεως της ισχύος του διατάγματος αυτού α¬ 
παγορεύεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ η έγκρισης 


κυκλοφορίας στην Ελλάδα ενός οχήματος, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 84 και επ. του κώδικα Οδικής Κυ¬ 
κλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/77, για λόγους 
που αφορούν στις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευ- 
τήρα ΰδατος ή μία διάταξη εκτοξευτήρα ύδατος: 

α) Αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές των πα¬ 
ραρτημάτων I έως V όσον αφορά στις διατάξεις υαλοκαθα¬ 
ριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος. 

(5) Αν η διάταξη αυτή εκτοξευτήρα ύδατος, θεωρούμενη 
ως τεχνική ολότης κατά την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 
431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983) που εκδόθηκε σε συμ¬ 
μόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, 
που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη 
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 
31 Δεκεμβρίου 1980, τομέας 13 Βιομηχανική Πολιτικής, 
τόμος 001, σελίδα 46), πληροί τις προδιαγραφές του πα¬ 
ραρτήματος I. 

γ) Αν το όχημα αυτό είναι εφοδιασμένο με μία διάταξη 
εκτοξευτήρα ύδατος η οποία έχει γίνει αποδεκτή σαν τεχνι¬ 
κή ολότης κατά την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 431/ 
1983 που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις της με αριθμό 
70/156/ΕΟΚ οδηγίας και η οποία έχει τοποθετηθεί σύμ¬ 
φωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος I σημείο 6.2.5. 

Άρθρο 4. 

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του διατάγματος αυτού 
δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης, κατα¬ 
χώρισης στα μητρώα, θέσης σε κυκλοφορία ή χρήσης των 
οχημάτων για λόγους που αφορούν: 

α) Τις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδα¬ 
τος, αν αυτές πληρούν τις προδιαγραφές των παραρτημάτων 

I ως V. 

β) Τη διάταξη εκτοξευτήρα ΰδατος, αν αυτή έχει γίνει 
αποδεκτή σαν τεχνική ολότης, κατά την έννοια του άρθρου 

II του Π.Δ. 401/1983 (ΦΒΚ 1163/τ. Α/7.11.83) που «κ- 
δόθηκε με βάση τις διατάξεις της με αριθμό 70/156/ΕΟΚ 
οδηγίας και αν εχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγρα¬ 
φές του παραρτήματος I, σημείο 6.2.5. 

2. Δεν επιτρεπετιαι η απαγόρευση διάθεσης στην -αγορά 

μιας ,διαταξεως εκτοξευτήρα ύδατος που θεωρείται ως τε¬ 
χνική ολοτητα κατα την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 
431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.83), που εκδόθηκε σε συμ¬ 
μόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, αν 
αυτή είναι σύμφωνη προς ένα εγκεκριμένο τύπο σύμφωνα με 
το άρθρο 3, δεύτερη περίπτωση. 
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Άρθρο 5 ν 

1. Για να δοθεί από την υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
έγκριση ΕΟΚ ενός οχήματος όσον αφορά στο μηχανισμό υαλοκα¬ 
θαριστήρα και έκτοξευτήρα νερού σε μία διάταΕπ ή σ'ένα τύπο 
μηχανισμών εκτοξεύσεως νερού ως τεχνικό ολότητα,υποβάλλεται 
από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του 
αίτηση που συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παρ. 3 του παραρτήματος I του διατάγματος αυτού. 

2. Η αρμόδια αρχή που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 
κάνει τους ελέγχους και τις δοκιμές που προβλέπονται στα παραρ¬ 
τήματα I,II,III,IV και V. του διατάγματος αυτού και συντάσσει 
ένα δελτίο έγκρισης ΕΟΚ σύμφωνα με τα παραρτήματα VI και VII 
του διατάγματος αυτού. 

3. Μετά τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών τηρείταχ ενήμερη για κάθε μεταβολή 
σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά και στοιχεία που αναφέ- 
ρονται στο παράρτημα I του διατάγματος αυτού. Η ίδια αρχή 
αποφασίζει αν για την παραπάνω μεταβολή απαιτείται να γίνουν 
νέες δοκιμές και έλεγχοι στο όχημα που τροποποιήθηκε και να 
συνταχθεί νέο δελτίο έγκρισης. Αν από τους ελέγχους και τις 
δοκιμές διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές των 
παραρτημάτων αυτού του διατάγματος οι μεταβολές δεν εγκρί- 
νονται. 

Άρθρο 6 , 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
τα παραρτήματα της οδηγίας 78/318/ΕΟΚ που έχουν ως ακολούθως: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Παράρτημα 1: Πεδίο έφαρμογής, όρισμοί, οΓιτηση έγκρίσεως ΕΟΚ. έγκριση ΕΟΚ. έξειδικευσεις, 
διαδικασία δοκιμής(') 

Παράρτημα Η: Διαδικασία πού πρέπει νά άκολουθηθεϊ γιά τόν προσδιορισμό τού σημείου Η καί 
της πραγματικής γωνίας κλίσεοις τοϋ έρεισινώτου καί γιά την έξακρίόωση της 
σχετικής θέοεως των σημείων Η καί Κ καί τε>ύ λόγοι· μεταξύ της προβλεπομένης 
γωνίας καί τής πραγματικής γωνίας κλίσεως τού έρεισινώτου(') 

I Ιαράρτημα III. Μέθοδος γιά τόν προσδιορισμό των σχέσεων των διαστάσεων μεταξύ των άρχικών 
σημείων άναγνωρίαεως τού όχήματος καί τού τρισδιάστατου συστήματος άνα- 
ψοράς(·) 

Παράρτημα IV: Διαδικασία πού πρέπει νά ακολουθηθεί γιά τόν προσδιορισμό τών ζωνών όράσεως 
έπί των άλεξηνέμων τών όχημάτων τής κατηγορίας Μ, σέ σχέση πρός τά σημεία 

Παράρτημα V: Μίγμα γιά τή δοκιμή τών μηχανισμών υαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευτήρα ύδατος 
τού άλεξηνέμου(*) 

Παράρτημα VI: Παράρτημα ατό δελτίο έγκρίσεως ΕΟΚ ένος τύπου όχήματος δσον αφορά στούς 
μηχανισμούς υαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευτήρα ύδατος τού άλεξηνέμου 

Παράρτημα VII: Δελτίο έγκρίσεως μιας τεχνικής όλότητος 


“ <ώιαιτήο,κ άνάλσγτς ίκονων ,ον σχώίον χοονωμον 
«ω-ανιομον 6Κ εϊ„ άντωτοιχο <πά *αμαμτήματο τής όΛηγίας. 6 άς,,βμώς «η. άνηφίςκτα, γιά **«ν«νμ«η 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ, Ε3ΕΙΔΙΚΕΥ- 

ΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ. 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1.1. Ή παρούσα όδηγία έφαρμόζεται στό όπτικό πεδίο τών όδηγών όχημάταιν τής 
κατηγορίας Μι πού έκτείνεται σέ γωνία 180° πρός τά έμπρός. 

1.1.1. Σκοπεί ατήν έξασφάλιση καλής όρατότητος αέ κακοκαιρία έξειδικεύοντας τίς σχετικές 
προδιαγραφές πρός τούς μηχανισμούς υαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευτήρα ύδατος τών 
όχημάτων τής κατηγορίας Μι 

1.1.2. ΟΙ προδιαγραφές τής παρούσης όδηγίας δπως έχουν ουνταχθεϊ έφαρμόζονται στά 
άχήματα τής κατηγορίας Μι έπί τών όποιων ή θέση όδηγήσεως εύρίσκεται στό 
άριστερό. Στήν περίπτωση τών όχημάτων τής κατηγορίας Μι στά όποια ή θέση 
όδηγήσεως εύρίσκεται στό δεξιό οΐ προδιαγραφές αυτές είναι έφαρμοστέες ιυυοι» 
ιτιυίπηάίε δι’ άντιατροφής τών έξειδικευμένων κριτηρίων. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

( 2 . 1 ) 

2.2. Τύπος Αχήματος δοον Αφορά στοάς μηχανισμούς υαλοκαθαριστήρα καί έκτοζευιήρα 
βδατος 

Ώς «τύπος όχήματος δσον άφορά στούς μηχανισμούς υαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευ- 
τήρα ύδατος» νοούνται τά όχήματα μέ κινητήρα πού δέν παρουσιάζουν μεταξύ τους 
διαφορές ώς πρός τά κατωτέρω δασικά στοιχεία: 

2.2.1. τά σχήματα καί τίς έξωτερικές καί έσωτερικές διαρρυθμίσεις πού, ατήν όριζόμενη στό 
σημείο 1 ζώνη, δύνανται νά έπηρεάαουν τήν όρατότητα 

2.2.2. τό σχήμα, τίς διαστάσεις καί τά χαρακτηριστικά τού άλεξηνέμου καί τή στερέωσή του 

2.2.3. τά χαρακτηριστικά τών μηχανισμών ύαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευτήρα ΰδατος. 

2.3. Τρισδιάστατο σύστημα Αναφοράς 

Ώς «τρισδιάστατο σύστημα Αναφοράς» νοείται ένα σύστημα Αναφοράς πού συνίστα- 
ται άπό ένα κατακόρυφο διάμηκες έπίπεδο Χ-Ζ, ένα όριζόντιο έπίπεδο Χ-Υ καί ένα 
έγκάρσιο κατακόρυφο έπίπεδο Υ -Ζ (6λ. παράρτημα III εικόνα 2) καί πού χρησιμεύει 
γιά τόν προσδιορισμό τών σχετικών Αποστάσεων μεταξύ τής προδλεπομένης θέοεως 
γιά τά σημεία έπί τών έπιπέδων καί τής πραγματικής θέσεώς τους έπί τού όχήματος. Ή 
μέθοδος πού έπιτρέπει τόν έντοπισμό τού όχήματος οέ σχέση πρός τά τρία έπίπεδα 
ύποδεικνύεται στό παράρτημα III. “Ολες οϊ συντεταγμένες πού άναψέρονται στήν 
άρχή συντεταγμένων στό έδαφος πρέπει νά ύπολογισθούν γιά ένα όχημα έτοιμο πρός 
κυκλοφορία, δπως όρίζεται στό σημείο 2.6 τού παραρτήματος I τής όδηγίας 70/156/ 
ΕΟΚ, σύν έναν έπιδάτη καθήμενο έπί τού έμπροσθίου καθίσματος πού έχει μάζα 75 
λβ ± \%. 

2.3.1. Τά όχήματα τά όποια είναι έφοδιαομένα μέ σύστημα άναρτήσεως πού έπιτρέπει τή 

ρύθμιση τής άποστάσεως έκ τού έδάφους θά δοκιμάζονται ϋπό τίς κανονικές 
συνθήκες χρήσεως πού έξειδικεύονται άπό τόν κατασκευαστή. 

2.4. Αρχικά σημεία όνο γνώρισε ως 

Ώς «Αρχικά σημεία άναγνωρίσεως» νοούνται οί όπές, έπιφάνειες, σήματα καί σημεία 
προσδιορισμού έπί τού Αμαξώματος τού όχήματος. Ό τύπος τού χρησιμοποιούμενου 
σημείου άναγνωρίσεως καί ή θέση κάθε σημείου άναγνωρίσεως (σέ συντεταγμένες X, 
Υ καί Ζ τού τρισδιάστατου συστήματος Αναφοράς) καθώς έπίσης καί ή Απόστασή τους 
σέ σχέση μέ ένα θεωρητικό έπίπεδο πού παριστάνει τό έδαφος πρέπει νά υποδεικνύε¬ 
ται άπό τόν κατασκευαστή. Αυτά τά σημεία άναγνωρίσεως δύνανται νά είναι έκεϊνα 
πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τή συναρμολόγηση τού αμαξώματος. 


2.5. 


Γωνία κλίοεως τού έρειοινώτου 
(Βλ. παράρτημα II). 
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2 ^ Πραγματική γωνία κλίσεως τού έρεισινώτου 

(Βλ. παράρτημα II). 

2 7 Προβλεπομένη γωνία κλίσεως τοΰ έρεισινώτου 

(Βλ. παράρτημα II). 

2.8. Χημεία V 

Ώς «σημεία V» νοούνται τά σημεία τών όποιων ή θέση στό έσιυτερικό τού θαλάμου 
έπιβατών προσδιορίζεται διά κατακορύφων διαμήκων έπιπέδων διερχομένων διά τών 
κέντρων τών προβλεπομένιυν άκροτάτων θέσεων καθημένιυν έπί τής έμπροσθίας 
σειράς καθισμάτων, καί οέ σχέση πρός τό σημείο Κ καί τήν προβλεπομένη γωνία 
κλίσεως τού έρεισινώτου, τά όποια χρησιμεύουν γιά τήν έπαλήθεικτη τής πιστότητος 
πρός τίς σχετικές άπαιτήσεις πρός τό όπτικό πεδίο (βλ παρίιρτημα IV). 

2.9 Σημείο Κ ή σημείο άναφοράς Θέοεως καθημένου 

(Βλ. παράρτημα II). 

2.10. Σημείο Η 

(Βλ. Παράρτημα II). 

2.11. Σημεία άναφοράς τοϋ άλεξηνέμου 

Ώς «σημεία άναφοράς τοϋ άλεξηνέμου» νοούνται τιί σημεία πού εύρίσκονται στην 
τομή μετά τού άλεξηνέμου τών γραμμών, οί όποιες άκτινοειδώς έκκινούν πρός 
έμπρός έκ τών σημείων V μέχρι τής έξωτερικής έπιφανείας τού άλεξηνέμου. 

2.12. Διαφανής έπιφάνεια ένός άλεξηνέμου 

Ώς «διαφανής έπιφάνεια ένός άλεξηνέμου» νοείται τό τμήμα τής έπιφανείας αυτής 
τού όποιου ό συντελεστής φωτεινής μεταδόσεως μετρούμενος καθέτως πρός τήν 
έπιφάνεια είναι τουλάχιστον 70%. 

2.13. Εύρος όριζοντίου ρυθμίσεως τοΰ καθίσματος 

Ώς «εύρος όριζοντίου ρυθμίσεως τού; καθίσματος» νοείται ή περιοχή τών κανονικών 
θέσεων όδηγήσεως ή όποια προβλίπεται άπό τόν κατασκευαστή γιά τή ρύθμιση τού 
καθίσματος όδηγού κατά τόν άξονα X (6λ. σημεήέ 2.3). 

- 7 

2.14. Συμπληρωματικό εύρος μετατοπίοεως τοϋ καθίομαιος 

Ώς «συμπληρωματικό εύρος μετατοπίοεως τοΰ καθίσματος» νοείται ή περιοχή ή 
όποια προβλέπεται άπό τόν κατασκευαστή γιά τή μετατόπιση τού καθίσματος κατά 
τέιν άξονα X (6λ. σημείο 2.3), πέραν τοΰ εύρους τών κανονικών θέσεων όδηγήσεως τό 
όποιο άναφέρεται στό σημείο 2.13 καί τό όποιο - χρησιμοποιείται κατά τή μετατροπή 
τών καθισμάτων σέ κλίνες ή γιά τή διευκόλυνση τής εισόδου στό όχημα. 

2.15. Μηχανισμός υαλοκαθαριστήρα 

Ώς «μηχανισμός υαλοκαθαριστήρα» νοείται τό σύνολο πού άποτελείται άπό ένα 

μηχανισμό πού χρησιμεύει γιά τόν καθαρισμό τής έξωτερικής έπιφανείας τού 
άλεξηνέμου, καί τά παρεπόμενα καί τά όργανα χειρισμού, άπαραίτητα γιά τή θέση σέ 
λειτουργία καί τήν παύση λειτουργίας τού μηχανισμού. 

2.16. Πεδίο ιού υαλοκαθαριστήρα 

Ώς «πεδίο τού υαλοκαθαριστήρα» νοείται ή περιοχή τής έξωτερικής έπιφανείας ένός 
βρεγμένου άλεξηνέμου πού σαρώνεται άπό τόν υαλοκαθαριστήρα. 

2.17. Μηχανισμός έκτοξευτήρα ϋδατος 

Ώς «μηχανισμός έκτοξευτήρα ϋδατος» νοείται ένας μηχανισμός πού χρησιμεύει γιά 
τήν άποθήκευση καί τήν έναπόθεση ένός υγρού έπί τής έξωτερικής έπιφανείας τού 
άλεξηνέμου, μετά τών άπαραιτήτων όργάνων χειρισμού, γιά τή θέση σέ λειτουργία καί 
τήν παύση λειτουργίας τού μηχανισμού. 

2 18. "Οργανο χειρισμού τοϋ έκτοξευτήρα ϋδατος 

Ώς «όργανο χειρισμού τού έκτοξευτήρα ϋδατος» νοείται ένα μέσο ή παρεπόμενο 
θέσεως σέ λειτουργία καί παύσεως τής λειτουργίας τοϋ μηχανισμού τού έκτοξευτήρα 
ϋδατος. Ή θέση σέ λειτουργία καί ή παύση δύνανται νά συνδυάζονται μέ τή 
λειτουργία τού υαλοκαθαριστήρα ή νά είναι τελείως άνεξάρτητες αυτού. 

2.19. Αντλία τού έκτοξευτήρα ϋδατος 

Ως «ιίντλίιτ τού έκτοξευτήρα ύδατος» νοείται ένας μηχανισμός πού χρησιμεύει γιά νά 
φέρει τό υγρό τού έκτοξευτήρα ϋδατος άπό τήν αποθήκη στήν έπιφάνεια τοΰ 
άλεξηνέμου. 
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2 . 20 . 


2 . 21 . 


.V 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.2.1. 

3.1.2.2. 

3.1.2.3. 

3.1.2.4. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.2.1. 

3.2.2.2. 


4. 

(4.1.3 

(4.2.) 

4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 
(4.4.) 
(4.5.) 


Άκροφύοιο 

Ώς «άκροφύοιο» νοείται ένας ρυθμιζόμενος ώς πρός τόν προοιινιιτολισμό μηχανισμός 
χρησιμεύων γιά νά κατευθύνει τό ύγρό τού έκτοξευτήρα ύδατος έπί τοϋ άλεξηνέμου. 

Λειτουργία μηχανισμού τοϋ έκτοξευτήρα ύδατος 

Ώς «λειτουργία μηχανισμού τού έκτοξευτήρα ύδατος» νοείται ή ίκπνότης ένός 
μηχανισμού έκτοξευτήρα ύδατος νά έναποθέτει τό υγρό έπί τής οκοπευομένης 
περιοχής τού άλεξηνέμου χωρίς νά προκαλεϊται διαρροή ή έμπλοκή ένός σωλήνας τού 
έκτοξευτήρα ύδατος, όταν ό μηχανισμός χρησιμοποιείται κανονικά. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ 

Αίτηση έγκρίσεως ΕΟΚ ένός τύπου όχήματος, όσον άφορά στοάς μηχανισμούς 
υαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευτήρα ύδατος 

Ή αίτηση έγκρίσεως ΕΟΚ ένός τύπου όχήματος όσον άφορά ατούς μηχανισμούς 
υαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευτήρα ύδατος τοϋ άλεξηνέμου πρέπει νά υποβάλλεται 
άπό τόν κατασκευαστή τού όχήματος ή άπό τόν έντολοδόχο του. 

Πρέπει νά συνοδεύεται άπό τά κατωτέρω άναφερόμενα έγγραφα, οέ τρία αντίτυπα, 
καί άπό τίς άκόλουθες πληροφορίες: 

περιγραφή τού όχήματος δσον άφορά τά προόλεπόμενα οτό σημείο 2.2 κριτήρια, 
συνοδευομένη άπό σχέδια διαστάσεαεν καί είτε άπό μία φωτογραφία είτε άπό μία 
άναπεταμένη όψη τού θαλάμου έπιβατών. Οί άριθμοί καί/ή τά σύμβολα τεί όποια 
έξειδικεύουν τόν τύπο τού όχήματος πρέπει νά προσδιορίζονται 

πληροφορίες δεόντως λεπτομερείς έπί των άρχικών σημείων άναγνωρίοεως, γιά νά 
υπάρχει ή δυνατότης νά έξακριβαινονται ταχέως καί νά έπαληθεύεται ή δέση έκιίοτου 
έξ ιιύτών σέ σχέση πρός τά άλλα καί πρός τό σημείο Κ 

τεχνική περιγραφή τών μηχανισμών τίαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευτήρα ύδατος 
συνοδευομένη ύπό έπαρκώς λεπτομερών πληροφοριών ■ 

ένα όχημα άντιπροσωπευτικό τού τύπου όχήματος πρός έγκριση πρέπει νά παρουσια¬ 
στεί στήν έπιφορτισμένη μέ τίς δοκιμές έγκρίσεως τεχνική υπηρεσία. 

Αίτηση έγκρίσεως ΕΟΚ ένός τύπου μηχανισμού έκτοξευτήρα ύδατος ώς τεχνικής 
όλότητας 

Ή αίτηση έγκρίσεως ΕΟΚ ένός τύπου μηχανισμού έκτοξευτήρα ύδατος θεωρουμένου 
ώς τεχνικής όλότητας ύπό τήν έννοια τού άρθρου 9α τής όδηγίας 70/156/ΕΟΚ πρέπει 
νά παρουσιαστεί άπό τόν κατασκευαστή τού όχήματος ή τού μηχανισμού έκτοξευτήρα 
ύδατος, ή ύπό τών άντιστοίχων έντολοδόχων τυιν. 

Γιά κάδε τύπο μηχανισμού έκτοξευτήρα ύδατος ή αίτηση συνοδεύεται: 

άπό έγγραφα, σέ τρία άντίτυπα, τά όποια δίδουν τήν περιγραφή τών τεχνικών 
χαρακτηριστικών τού μηχανισμού ■ 

άπό ένα δείγμα τού τύπου τού μηχανισμού. Ή άρμοδία άρχή, άν τό κρίνει άπαραίτητο, 
δύναται νά άπαιτήσει ένα έπιπλέον δείγμα. Τά δείγματα αύτά πρέπει νά φέρουν, 
εύκρινώς άναγνώσιμα καί άνεξίτηλα, τό βιομηχανικό ή έμπορικό σήμα τού αίτούντος 
καθώς έπίοης καί τήν ένδειξη τού τύπου. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ 


Στό δελτίο έγκρίσεως ΕΟΚ έπισυνάπεται ένα δελτίο δμοιο πρός τό άπεικονιζόμενο 
υπόδειγμα: 

στό παράρτημα VI, όσον άφορά στήν προβλεπομένη στό σημείο 3.1 αίτηση 
ή στό παράρτημα VII, δσον άφορά στήν προβλεπομένη στό σημείο 3.2 αίτηση. 
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( 4 . 6 .) 

(4.7.) 

(4.8.) 

5. εεεδικευςεις 


5.1. Μηχανιομός ύαλοκειθαρισιήρα 

5·Ι·Ι· Κείθε όχημα πρέπει νά είναι έξοπλισμένο μέ έναν τουλιίχιοτον αυτόματο μηχανισμό 

υαλοκαθαριστήρα, δηλαδή δυνάμενο νεί λειτουργήσει όταν ό κινητήρας τοϋ όχήματος 
περιστρέφεται, χωρίς άλλη παρέμβαση τον οδηγού εκτός άπό τήν είπειραίτητη γαϊ νά 
τεθεί σέ λειτουργία ό ύαλοκαθαριστήρας καί γιά νά σταματήσει. 

- Τό πεδίον τού υαλοκαθαριστήρα πρέπει νεί αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 80% τής 

ζώνης όριίσεως Β πού πρειοδιορίζετιιι ατό σημείο 2.5 τοϋ παραρτήματος IV. 

5 '.-.Ι. Πρέπει έξ άλλου νά είντιπροοωπεύει τουλάχιστον 08% τής ζώνης όράσεως Α πού 
προσδιορίζεται στό σημείο 2.2 τοϋ παρειρτήμειτος IV. 

^ (·4· Ο υιιλοκειθαριστήρας πρέπει νά εχει τουλιίχιοτον δ ιό συχνιίτητες σαρώσεως: 

7 1 -'· 1 · ή Μ>« των συχνοτήτων πρέπει νά είναι ίση ή μεγαλύτερη τών 45 κύκλων άνά λεπτό, 
ενός κύκλου άποτελούντος μίιεν πλήρη κίνηση μετιιβάοειυς μετ’ έπανόδου τού 
σαρώθρου ■ 

νΙ .3 2. μία άλλη συχνόττ)ς πρέπει νά είναι τουλάχιστον 10 κύκλοι κεεί τό μέγιστο 55 κύκλοι 

είνιί λεπτό. 


5.1.3.3 

5.1.4. 

5.1.5. 

5.1.6. 

5 . 1 . 7 . 

5.1.8. 

5.1.9. 

5.1.9.1. 

5.1.10 

5.1.11. 

5.2. 

5.2.1. 


Ή διαφορά μεταξύ τής ύψηλοτέρας συχνότητας καί μιας τουλάχιστον έκ τών 
χαμηλότερων συχνοτήτων πρέπει νά είνάι τουλάχιστον 15 κύκλοι άνά λεπτό. 

Οι υποδεικνυόμενες στό σημείο 5.1.3 συχνότητες πρέπει νά έπιτυγχάνονται όπως 
υποδεικνύεται στά σημεία 6.1.1 έως 6.1.6, 6.1.8 καί 6.1.9. 


Προκειμενου νά πληρωθούν οϊ προδιαγραφές τού σημείου 5.1.3 έπιτρέπεται νά 
χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί υαλοκαθαριστήρα διαλείποντος συστήματος ύπό τόν 
δρο οτι ή μια έκ τών συχνοτήτων τηρεί τίς προδιαγραφές τού σημείου 5.131 καί ότι 
μια έκ των άλλων συχνοτήτων, οί όποιες έπιτυγχάνονται διά διακοπής τής κυρία- 
συχνότητας, δυναται νά φθάσει τήν τιμή τών 10 τουλάχιστον κύκλευν άνά λεπτό 


Όταν ό μηχανισμός υαλοκαθαριστήρα παύει νά λειτουργεί διά τής χρήσεως τού 
Οργάνου χειρισμού, τά αάρωθρα όφείλουν νά έπανέλθουν αυτομάτως στήν θέσει 
ηρεμίας τους. 1 1 


Ό μηχανισμός πρέπει νά δύναται νά άνέχεται μίειν έμπλοκή έπί δεκειπέντε δευτερό- 
ιπτα. Η διαδικασία και οί όροι τής δοκιμής περιγράφεεντειι στό σημείο 6.1.7. 


σίε π ;ουΥ.°7 ^ λθκ< ' βα ^“τή ρα -ρέπε, νά πληροί τίς έλάχ^τες απαιτήσεις τού 
σημείου 5.1.2 όταν οι υαλοκαθαριστήρες δοκιμάζονται σέ μία συχνότητα πού 

“ Ε ;Υίί α 6 τ “ϊο ς τού σημείου 51 · 3 · 2 καί ύπό ^ άνα< Ρ έ ο°- 


Τα αεροδυναμικά αποτελέσματα τά όποια συνδέονται πρός τίς διαστάσεις καί τό 
σχήμα του αλεξηνεμου και ή άποτελεσματικότης τού μηχανισμού τού υαλοκαθαριστή¬ 
ρα πρεπιι να προσδιορισθούν υπό τίς άκόλουθες συνθήκες: 9 ^ 

“ ϊναν * ν£μ ° °λετικής ταχύτητος ίσης πρός τό 80% τής μεγίστης 

Ό βραχίευν τού υαλοκαθαριστήρα πρέπει νά έχει τοποθετηθεί κατά τρόπον ώστε νά 

ϊ^^ ομα ^ εί έχ τοί άλε ^ γιά ** χαΓ ρ : μ Γ α τ ;:" 

•Ο μηχεεν,σμός υαλοκαθαριστήρα πρέπει νά είναι ικανός νά λειτουργεί έπί δύο λεπτά 
έπι στεγνού άλεξηνεμου όταν ή έξωτερική θερμοκρασία είναι -18±3° Ο ύπό τά 
περιγραφομενες στό σημείο 6.1.11 συνθήκες. ’ ° ζ 

Μηχανισμός έκιοξιυτήρα ϋδατος 

ν,ΥΥ ?ημ “ πρέπΕΙ χ ν " είναΐ Εφοδιασμένο μέ ένει μηχιεν,ομό έκτοξευτήοα ϋδατος ικανό 
V τ<αα1 <,Τ «ρημιουρνουμί να φορτία ότεεν τά άκροφύσια είναι Ιμφραγμένα καί 
όταν το σύστημα τίθεται σέ λειτουργία σύμφωνα πρός τή διαδικασία ποΥπεριγράφε- 
ται στα σημεία 6.2.1 και 6.2.2. ν 4 




5.2.2. 

5.2.3. 

5.2.4. 

6 . 

6 . 1 . 

6 . 1 . 1 . 

6 . 1 . 2 . 

6.1.3. 

6.1.4. 

6.1.4.1. 

6.1.4.2. 

6.1.4.3. 

6.1.4.4. 

6.1.4.5. 

6.1.5. _ 

6 . 1 . 6 . 

6.1.7. 

6 . 1 . 8 . 

6.1.9. 

6 . 1.10 

6 . 1 . 10 ·.! 

6 . 1 . 11 . 

6 . 2 . 

6 . 2 . 1 . 

6 . 2 . 1 . 1 . 
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Ή λειτουργία των μηχανισμών υαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευτήρα ΰδατος δέν πρέπει 
να όιαταριίσσεται έκ τής έκθέσεως στους προδιαγραφόμενους οτά σημεία 6.2.3 καί 
6.2.4 κύκλους θερμοκρασίας. 

Ό μηχανισμός έκτοξευτήρα ΰδατος πρέπει νά δύναται νά πΐιρέχει-ικανή ποσότητα 
υγρού γιά νά απελευθερώνει 60% τής προσδιοριζομένης στό σημείο 2.2 τού παραρτή¬ 
ματος IV ζώνης υπό τούς περιγραφομένους στό σημείο 6.2.5 τού παρόντος παραρτή¬ 
ματος όρους. 

Ή χωρητικότης τής δεξαμενής υγρού δέν πρέπει νά είναι κατώτερη τού 1 λίτρου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 
Μηχανισμός υαλοκαθαριστήρα 

Πλήν άντιθέτοιν διατάξεων οί περιγραφόμενες κατωτέρω δοκιμές πρέπει νά έκτελού- 
νται μέ τούς ακολούθους όρους: 

ή θερμοκρασία περιβάλλοντος δέν πρέπει νά είναι κατώτερη των 10° 0 ούτε ανώτερη 
τών 40° Ο 

τό άλεξήνεμο διατηρείται σταθερά βρεγμένο 

άν πρόκειται περί ένός ήλεκτρικού μηχανισμού ΰαλοκαθαριοτη ■■ τρεπει νά συντρέ¬ 
χουν οί άκόλουθοι συμπληρωματικοί όροι: 

ό συσσωρευτής πρέπει νά είναι πλήρως φορτισμένος· 

ό κινητήρας πρέπει νά περιστρέφεται μέ ταχύτητα άντιοτοιχούοα στό 30% τού ρυθμού 
λειτουργίας, μεγίστης ισχύος· 

οί φανοί διαοταυρώσεως πρέπει νά είναι αναμμένοι 

οί μηχανισμοί θερμάνσεως καί/ή τού άνεμιστήρα πρέπει νιϊ λειτουργούν μέ ρυθμό 
λειτουργίας αντιστοιχούντο σέ μεγίστη κατανάλιυοη ρεύματος 

οί διατάξεις έξουδετερώσεως τής πάχνης καί της δρόσου, άν υπάρχουν, πρέπει νά 
λειτουργούν μέ ρυθμό λειτουργίας άντιστοιχούντα σέ μεγίστη κατανιίλωοη ρεύματος. 

Οί μηχανισμοί υαλοκαθαριστήρα διά πεπιεσμένοι 1 αέρα ή δι’ ύποπιεσεως πρέπει νά 
δύνανται νά λειτουργούν συνεχώς στις προδιαγραφιίμ· '-ι συχνότητες, όποιοσδήποτε 
καί άν είναι ό ρυθμός λειτουργίας καί τό φορτίο τού κινηιήρυ. 

Οί συχνότητες σαρώσεως τών μηχανισμών υαλοκαθαριστήρα πρέπει νά πληροί™ τίς 
έιναφερόμενες στό σημείο 5.1.3 προδιαγραφές μετά ένα προκαταρκτικό χρόνο 
λειτουργίας τού μηχανισμού είκοσι λεπτών έπί βρεγιιένης έπιψανείας. 

Οί άναφερόμενοι στό σημείο 5.1.7 όροι -ιληρ. υταν οί βραχίονες έχουν 

άκινητοποιηθεί στήν κατακόρυφη θέση τους έπί έ -.·ν> χες διέιστημα 15 δευτερολέ¬ 
πτων, τού όργάνου χειρισμού τού μηχανισμού υαλοκαθαριστήρα ρυθμισμένου στήν 
υψηλότερη συχνότητα σαρώσεως. 

Ή έξωτερική έπιφάνεια τού άλεξηνέμου είναι τελείως άπηλλαγμένη λιπών διά 
έκφυλισμένου οινοπνεύματος ή δι’ ένός ισοδυνάμου διαλυτικού μέσου. Μετά τήν 
ξήρανση τίθεται μία διάλυση άμμωνίας τουλάχιστον 3% καί τό μέγιστο 10% αφήνεται 
νά στεγνώσει καί σκουπίζεται ή έπιφάνεια τού άλεξηνέμου μέ ένα κομμάτι βαμβακε-ί 
ρού υφάσματος. 

Ήπί τής έξωτερικής έπιφανείας τού άλεξηνέμου έναποτίθεται ένα όμοιόμορφο στρώμα 
σίγματος δοκιμής (βλέπε παράρτημα V), πού άφήνεται νά στεγνώσει. 

Για Γην μέτρηση τού πεδίου τού μηχανισμού υαλοκαθαριστήρα πού προδιαγράφεται 
στά σημεία 5.1.2 καί $.1.2.1, ή έξωτερική έπιφάνεια τού άλεξηνέμου ύπόκειται στήν 
ύποδεικνυομένη στά σημεία 6.1.8 καί 6.1.9 έπεξεργασία ή σέ μία άλλη ισοδύναμη 
έπεξεργασία. 

Τό πεδίο τού υαλοκαθαριστήρα σχεδιάζεται καί συγκρίνεται πρός τό διάγραμμα τών 
ζωνών όράσεως οί όποιες έξειόικεύονται στά σημεία 5.1.2 καί 5.1.2.1, γιά νά 
έπαληθευθεί ότι πληρούνται οί προδιαγραφές. 

Οί προδιαγραφές τού σημείου 5.1.11 πληρούνται, όταν τό όχημα ύπόκειται σέ 
θερμοκρασία περιβάλλοντος -18 ±3° Ο έπί μίαν έλαχίστη χρονική διάρκεια 4 ιΰρών. Οί 
μηχανισμοί υαλοκαθαριστήρα ρυθμίζονται στήν θέση τού όργάνου χειρισμού, ή όποια 
αντιστοιχεί στήν υψηλότερη συχνότητα, πληρουμένων τών συνθηκών τού σημείου 
6.1.4. Καμμία προδιαγραφή άφορώσα τό σαρωμένο πεδίο δέν έπιβάλλεται. 


Μηχανισμός έκτοξευτήρα οδαιος 
Συνθήκες δοκιμής 
Δοκιμή άριΰ. 1 

Ό μηχανισμός έκτοξευτήρα ϋδατος πληρούται ΰδατος μέχρι τών άκροφυσίων, στή 
συνέχεια έκτίθεται σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 τ 2" Ο έπί έν έλάχιστον 
χρονικόν διάστημα 4 ώρών. "Ολα τά άκροφύσια είναι έμφραγμένα καί τό όργανο 
χειρισμού ένεργοποιεϊται έξη φορές άνά λεπτό, κάθε περίοδος λειτουργίας διαρκεϊ 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. "Αν ό μηχανισμός ένεργοποιεϊται διά τής μυϊκής 
ένεργείας τού όδηγού, ή προδιαγραφομένη δύναμη δεικνύεται στόν κατωτέρω πίνακα: 
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Τύπος άντλιας 

Προόιαγν>αψομίνη δύναμη 

Χειροκίνητος 

11 έως 13,5 ι!»Ν 

Ποδοκίνητος 

40 έως 44,5 ι1»Ν 


62.1.2. 

6.2.1.3. 

6 . 2 . 2 . 


6.2.3. 
6.2.3.1. 


6.2.3.2. 

6.2.3.2.1. 

.6.2.4. 

6.2.4.1. 

6.2.4.2. 

6.2.4.3. 

6.2.5. 


Στην περίπτωση τών ηλεκτρικών άντλιών, ή τάση δοκιμής πρέπει νά είναι τουλάχιστον 
ίση πρός τήν όνομαστική τάση χωρίς πάντωςνα υπερβαίνει αυτήν τήν τελευταία πλέον 
τών 2 νοίΐ. 

Ή λειτουργία τοϋ μηχανισμοί έκτοξευτήρα ΰδατος, όταν έχει πραγματοποιηθεί ή 
δοκιμή, πρέπει νά άνταποκρίνεται στις προβλεπόμενες στό σημείο 2.21 άπαιτήσεις. 

Δοκιμή άριϋ. 2 

Ό μηχανισμός έκτοξευτήρα ΰδατος είναι πλήρης ΰδατος μέχρι τών άκροψυσίιυν καί 
έκτεΰειμένος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος —18 — 3° Ο έπί ένα τουλάχιστο χρονικό 
διάστημα 4 ώρών. Τό δργανο χειρισμοί ένεργοποιεΐται 6 φορές άνά λεπτό, κάθε 
περίοδος λειτουργίας διαρκεί τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, άσκεϊται ή προδιαγραφο- 
μένη στό σημείο 6.2.1. δύναμη. Ό μηχανισμός στη συνέχεια ύπόκειται σέ θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 20 ΐ 2° <3, έως δτου ό πάγος λειώσει τελείως. Ή λειτουργία τού 
μηχανισμοί έκτοξευτήρα ΰδατος έπαληθεύεται έν συνεχεία διά τής ένεργοποιήσεώς 
του σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές τοϋ σημείου 6.2.1. 

Δοκιμή άριϋ. 3 (δοκιμή έκθέσεως σέ χαμηλές θερμοκρασίες) 

Ό μηχανισμός έκτοξευτήρα ΰδατος πληροίται μέ ύδωρ μέχρι τμιν άκροφυσίων καί 
έκτίθεται σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος —18 ± 3“ Ο έπί μίαν έλαχίστη χρονική 
διάρκεια 4 ώρών, καί έπιβεβαιοίται, δτι δλο τό περιεχόμενο ϋδωρ στόν μηχανι¬ 
σμό έπάγωσε. Στή συνέχεια ό μηχανισμός έκτίθεται σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος 
20 ι 2* ί μέχρι; δτου λειώσει τελείως ό πάγος. 'Ο κύκλος αυτός πήξεως-τήξεως 
έπαναλαμβάνεται έξη φορές. Στή συνέχεια έπαληθεύεται ή λειτουργία τοί μηχανισμοί 
διά συμμορφώσει»;, διά τής ένεργοποιήσεώς του σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές τού 
σημείου 6.2.1. 

Ό μηχανισμός έκτοξευτήρα ΰδατος είναι πλήρης μέχρι τών άκροφυσίων δι’ ένός υγροί 
ειδικοί γιά τή λειτουργία τοΰ έκτοξευτήρα ΰδατος σέ χαμηλές θερμοκρασίες. Τό υγρό 
είναι μία διάλυση 50% μεθανόλης ή ΐσοπροπυλικής άλκοόλης σέ ΰδωρ τοΰ όποιου ή 
σκληρότης δέν είναι μεγαλύτερη τών 205 β/1 000 Κ&. 

Ό μηχανισμός έκτίθεται σέ μία θερμοκρασία περιβάλλοντος —18 ± 3° Ο έπί μία 
έλαχίστη χρονική διάρκεια 4 ώρών. Επαληθεύεται ή λειτουργία τού μηχανισμοί διά 
ένεργοποιήσεώς του σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές τοΰ σημείου 6.2.1. 

Δοκιμή άριϋ. 4 (δοκιμή έκθέσεως σέ υψηλές θερμοκρασίες) 

Ό μηχανισμός έκτοξευτήρα ΰδατος είναι πλήρης ΰδατος μέχρι τών άκροφυσίων καί 
έκτεθειμένος σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος 80 ± 3° Ο έπί ένα έλάχιστο χρονικό 
διάστημα 8 ώρών, στή συνέχεια σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 τ 2 4 Ο. 'Οταν ή 
θερμοκρασία έχει σταθεροποιηθεί, έπαληθεύεται ή λειτουργία τοϋ μηχανισμοί διά 
ένεργοποιήσεώς του σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές τοί σημείου 6.2.1. 

"Αν ένα τμήμα τοΰ μηχανισμοί έκτοξευτήρα ΰδατος εϋρίοκεται έντός τοί χώρου τοϋ 
κινητήρα, ό μηχανισμός πρέπει νά πληρωθεί ΰδατος, μέχρι τών άκροφυσίων καί νά 
έκτεθεϊ σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος 80 ± 3° Ο έπί έλάχιστο χρονικά διάστημα 8 
ώρών. Επαληθεύεται ή λειτουργία τοΰ μηχανισμοί διά ένεργοποιήσεώς του σύμφωνα 
μέ τίς προδιαγραφές τοϋ σημείου 6.2.1. 

Άν κανένα τμήμα τοί μηχανισμοί έκτοξευτήρα ΰδατος δέν εύρίσκεται έντός τού 
χώρου τοί κινητήρα, ό μηχανισμός πρέπει νά πληρωθεί ΰδατος μέχρι τών άκροφυσίων 
καί νά έκτεθεϊ σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος 60 ϊ. 3° Ο έπί ένα έλάχιστο χρονικό 
διάστημα 8 ώρών. Επαληθεύεται ή λειτουργία τοί μηχανισμοί διά ένεργοποιήσεώς 
του σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές τοΰ σημείου 6.2.1. 

Δοκιμή άριϋ. 5 (δοκιμή τής άποτελεσματικότητος τού μηχανισμοί έκτοξευτήρα 
ΰδατος προβλεπομένη στό σημείο 5.2.3.) 


6.2.5.1. Ό μηχανισμός έκτοξευτήρα ΰδατος πρέπει νά είναι πλήρης ΰδατος μέχρι τών 
άκροφυσίων. Ένώ τό δχημα εύρίσκεται σέ στάση καί χωρίς άξιοσημείωτη έπίδραση 
τοί άνέμου, τό ή τά άκροφύσια τοί έκτοξευτήρα ΰδατος ρυθμίζονται μέ διεύθυνση 
πρός τήν ζώνη-στόχο τής έξωτερικής έπιφανείας τοί άλεξινέμου. Γιά νά πραγματοποι¬ 
ηθεί αυτό, άν ό μηχανισμός ένεργοποιεΐται διά τής μυϊκής ένεργείας τοί όδηγοί. ή 
δύναμη πού θά χρησιμοποιηθεί δέν πρέπει νά υπερβαίνει τήν προβλεπομένη στό 
σημείο 6.2.1.1. Άν ό μηχανισμός ένεργοποιεΐται διά μιας ήλεκτρικής άντλίας, 
έφαρμόζονται οί προδιαγραφές τοί σημείου 6.1.4. 

6.2.5.2. Η έξωτερική έπιφάνεια τοί άλεξινέμου ύπόκειται στήν ύποδεικνυομένη στά σημεία 
6.1.8. καί 6.1.9. έπεξεργασία. 



&ΕΚ-18Ψ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΗ) 


Ο μηχανισμός έκτοξευτήρα ΰδατος ένεργοποιεϊται στή συνέχεια όπως υποδεικνύεται 
άπό τόν κατασκευαστή κατά τή διάρκεια 10 κύκλων αυτομάτου λειτουργίας τού 
υαλοκαθαριστήρα στήν υψηλότερη συχνότητα καί μετράται ή άναλογία τής ζώνης 
όρατότητος πού προσδιορίζεται ατό σημείο 2.2. τού παραρτήματος IV, καί ϊχει έτσι 
καθαρισθεί. 

Όλες οΐ δοκιμές τού μηχανισμού έκτοξευτήρα Οδατος, πού περιγράψονται στά σημεία 
6.2.1. ϊως 6.2.4. πραγματοποιούνται είτε έπί ένός καί τού αύτού μηχανισμού 
τοποθετημένου έπί ένός όχήματος άντιπροσωπευτικού τού τύπου άχήματος πρός 
έγκριση, είτε έπί ένός καί τού αύτού μηχανισμού μή τοποθετημένου έπί ένός όχήματος, 
γιά τόν όποιο ϊχει αίτηθεϊ ή έγκριση ΕΟΚ ώς τεχνικής όλότητος. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

^ν^ί· ΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Η 
ΓΠΝΙΑΧ ΚΛΙΧΕΛΣ του ΕΡΕΙΣΙΝΩΤΟΥ ΚΛΙ ΓΙΛ ΤΗΝ ΕΕΛΚΡΙ- 
Α ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η ΚΛΙ Κ ΚΛΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΤΛΗΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛ1ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΕΙΣΙ¬ 
ΝΩΤΟΥ 

Τό παράρτημα III τής όδηγίας 77/649/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 27ης Σεπτεμβρίου 1977 περί 
προσεγγισεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών περί τού πεδίου όράσεως τού όδηγού τών 
όχηματων μέ κινητήρα(') είναι έφαρμοστέο. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΝΛΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΗΦΟΡΑΣ 

1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑ1ΓΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Γιά νά έλεγχθούν οί χαρακτηριστικές διαστάσεις στό έσωτερικό καί τό έξωτερικό τού πρός 
έγκριση παρουσιασθέντος όχήματος σύμφωνα πρός τήν παρούσα όδηγία, πρέπει γιά νά 
έπανεύρεθούν έπί τού πραγματικού όχήματος κατασκευασθέντος βάσει τών σχεδίων τού 
κατασκευαστή, τά ειδικά, σημεία τά όποια Απεικονίζονται στά σχέδια τού κατασκευαστή, νά 
προσδιορισθοϋν έπακριβώς οί σχέσεις μεταξύ τών συντεταγμένων, οί όποιες καθορίοθησαν στά 
πρώτα στάδια τής μελέτης τού όχήματος στά πλαίσια τού τρισδιαστάτου συστήματος, πού 
προσδιορίζεται στό σημείο 2.3. τού παραρτήματος I καί ή θέση τών άρχικών σημείων 
«ναγνωρίσεως, πού προσδιορίζονται στό σημείο 2.4. τού παραρτήματος I. 


2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟ¬ 
ΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ 

Γιά νά προσδιορισθοϋν οί σχέσεις αύτές, λαμβάνεται ένα έπίπεδο Αναψοράς,έπί τού έδάφους, πού 
φέρει τούς διαβαθμισμένους άξονες τών χ καί γ· Ή είκόνα 3 τού συμπληρωματικού παραρτήμα¬ 
τος στό παρόν παράρτημα δεικνύει τήν μέθοδο πού πρέπει νά χρησιμοποιηθεί πρός τόν σκοπό 
αύτό. Τό έπίπεδο Αναφοράς συνίσταται άπό μία έπιφάνεια σκληρή έπίπεδη καί όριζόντια έπί τής 
όποιας εύρίσκεται τό όχημα καί έπί τής όποίας ϊχουν τοποθετηθεί στερεώς δύο κλίμακες 
μετρήσεως διαβαθμισμένες σέ χιλιοστόμετρα, πού όφείλουν νά ϊχουν έλάχιστο μήκος 8 μέτρων γιά 
τόν άξονα τών χ καί 4 μέτρων γιά τόν άξονα τών γ. Πρέπει νά είναι προσανατολισμένες καθέτως ή 
μία πρός τήν άλλη, όπως έμφαίνεται στήν είκόνα 3 τού συμπληρωματικού παραρτήματος στό 
παρόν παράρτημα. Ή τομή τών κλιμάκων αύτών είναι ή «Αρχή συντεταγμένων στό ϊδαφος». 


3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

Γιά νά ληφθοϋν ύπόψη οΐ Ανισότητες στάθμης στό έπίπεδο Αναφοράς ή τήν έπιφάνεια δοκιμής, 
είναι Απαραίτητο νά μετρηθούν οί Αποκλίσεις σέ σχέση πρός τήν άρχή συντεταγμένων στό ϊδαφος 
κατά μήκος τών δύο κλιμάκων τών συντεταγμένων χ καί γ, άνά διαστήματα τών 250 ιτιιώ, καί νά 
καταγράφουν τά Αποτελέσματα τών μετρήσεων γιά νά έπέλθουν οΐ έπιθυμητές διορθώσεις κατά 
τόν έλεγχο τού όχήματος. 


4. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

Γιά νά ληφθοϋν ύπόψη οί έλάχιστες Αποκλίσεις ύψους άναρτήσεως, κλπ. είναι Απαραίτητο νά 
υπάρχει ένα μέσο έπ αναφοράς τών σημείων Α ναγνωρίσεως πρό τής διενεργείας τών μετρήσεων. 
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Προσδιορισμός τών σημείων V γιό μία γωνία 25° τού έρειοινώιου 
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στις θέσεις, τών όποιων οί συντεταγμένες είχαν προσδιορισθεϊ κατά τό στάδιο τών μελετών. Έξ 
άλλου, πρέπει νά ύφίσταται δυνατότητα έλαφράς μετακινήσεοις τοϋ όχήματος έγκαρσίως καί/ή 
κατά μήκος γιά νά τοποθετείται όρθιος έν σχίσει πρός τά έπίπεδα άναφοράς. 


5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τοΰ όχήματος τοποθετηθέντος όρθά αέ σχέση πρός τό σύστημα άναφοράς κβί στήν προβλεπομένη 
θέση κατά τό στάδιο τών μελετών, είναι εύκολο νά προσδιορισθεί ή θέση τών σημείων πού είναι 
άπαραίτητα γιά τη μελέτη τών συνθηκών όρατότητος πρός τά έμπρός. Γιά νά προσδιορισθοΰν οί 
δροι αυτοί, δύνανται νά χρησιμοποιηθούν θεοδόλιχοι, φωτεινές πηγές ή συστήματα φερομένων 
σκιών, ή όποιοσδήποτε άλλος μηχανισμός τού όποιου ή ισοδυναμία θά είναι δυνατόν νά 
άποδειχθεϊ. 


εν η 
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Κλίμακες μετρήσεως διευθετημένες κατ’ όρθή 
γωνία καί στερεωμένες έπί τοΰ έδάφους 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΝ ΖΩΝΟΝ 
ΟΡΛΣΕΠΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΛΕΞΙΝΕΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ V 

1. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ V 

1.1. ΟΙ πίνακες I καί II δεικνύουν τή θέση τών σημείων V οέ σχέση πρός τό σημείο Η. ήπιος 

* αυτή έξάγεται άπό χίς συντεταγμένες X, Υ καί Ζ, στώ τρισδιάστατο σύστημα άναφοράς. 

1.2. Ό πίνακας I δεικνύει τίς συντεταγμένες βάαεως γιά μία προβλεπομένη γωνία κλίσεως τού 
έρεισινώτου 25°. Ή θετική διεύθυνση τών συντεταγμένων δεικνύεται ατό παράρτημα III, 
εικόνα 1. 


ΠΙΝΑΕ I 


Σημιΐο V 

X 

Υ 

Ζ 

ν, 

68 πιπι 

— 5 πιπι 

665 πιπι 

ν 2 

68 πιπι 

— 5 πιπι 

589 πιπι 


1.3. Διόρθωση πού πρέπει νά έπέλθει στίς προβλεπόμενες γωνίες κλίσεως ιού έρεισινώτου τού 

καθίσματος, τίς-διαφορετικές τών 25°. 

1.3.1. 'Ο πίνακας II δεικνύει τίς συμπληρωματικές διορθώσεις πού πρέπει νά έπέλθουν στις 
συντεταγμένες X καί Ζ κάθε σημείου V, δταν ή προβλεπομένη γωνία κλίσεως τού 
έρεισινώτου διαφέρει τών 25°. Ή θετική διεύθυνση τών συντεταγμένων δεικνύεται στό 
παράρτημα III, εικόνα 1. 

ΠΙΝΑΞ II 


Γωνάς Α ισίως 
ταΰ έριιοινιίιτου 

'Οριζώντιΐί 

σννττχαγμ*ν£ς 

Δ X 

Κοτακά^υφις 

συντπαγμίντς 

Δ Ζ 

Γωνιτς χλίοέως 
τον έ^ειοι νώταν 

'Οφιζόντιες 

σνντΕταγμέντς 

Δ X 

ΚατβΜόρνφτς 

σννττταγμένκς 

Δ Ζ 

5 

— 186 πιπι 

28 πιπι 

23 

— 18 πιπι 

5 πιπι 

6 

— 177 πιπι 

27 πιπι 

24 

— 9 πιπι 

3 πιπι 

7 

— 167 πιπι 

27 πιπι 

25 

0 πιπι 

0 ηππι 

8 

— 157 πιπι 

27 πιπι 

26 

9 ΠΙΠΙ 

— 3 πιπι 

9 

— 147 πιπι 

26 πιπι 

27 

17 πιπι 

— 5 πιπι 

10 

— 137 πιπι 

25 πιπι 

28 

26 πιπι 

— 8 πιπι 

11 

— 128 πιπι 

24 πιπι 

29 

34 πιπι 

— 11 πιπι 

12 

— 118 πιπι 

23 πιπι 

30 

43 πιιη 

— 14 πιπι 

13 

—, 109 πιπι 

22 πιπι 

31 

51 πιπι 

— 18 πιπι 

14 

— 99 πιπι 

21 πιπι 

32 

59 πιπι 

— 21 πιπι 

15 

— 90 πιπι 

20 πιπι 

33 

67 πιπι 

— 24 πιπι 

16 

— 81 πιπι 

18 πιπι 

34 

76 πιπι 

— 28 πιπι 

17 

— 72 πιπι 

17 πιπι 

35 

84 πιπι 

— 32 πιπι 

18 

— 62 πιπι 

15 πιπι 

36 

92 πιπι 

— 35 πιπι 

19 

— 53 πιπι 

13 πιπι 

37 

100 πιπι 

— 39 πιπι 

20 

— 44 πιπι 

11 πιπι 

38 

108 πιπι 

— 43 πιπι 

21 

— 35 πιπι 

9 πιπι 

39 

115 πιπι 

— 48 πιπι 

22 

— 26 πιπι 

7 πιπι 

40 

123 πιπι 

— 52 πιπι 


2. ΖΩΝΕΣ ΟΡΑΣΕΩΣ 

* 

2.1. Δύο ζώνες όράσεως καθορίζονται άπό τά σημεία V. 

2.2. Ή ζώνη όράσεως Α είναι ή ζώνη τής έξωτεριχής φαινομένης έπιφανείας τού άλεξινέμου, 
πού περιορίζεται άπ'ό τά 4 άκόλουθα έπίπεδα, τά όποια έκκινούντα έκ τών σημείων V, 
έχτείνονται πρός.τά έμπρός (βλέπε είκόνα 1): 

— ένα κ«τακόρυφο έπίπεδο πού διέρχεται άπό τά V, καί V, καί σχηματίζει πρός τά 
άριστερά μέ τόν άξονα τών X μία γωνία 13° 

— ένα έπίπεδο παράλληλο πρός τόν άξονα Υ διερχόμενο άπό τό σημείο VI καί 
σχηματίζον πρός τά άνω μέ τόν άξονα τών X μία γωνία 3°· 

— ένα έπίπεδο παράλληλο πρός τόν άξονα τών Υ διερχόμενο έκ τού σημείου V} καί 
σχηματίζον πρός τά κάτω μέ τόν άξονα τών X μία γωνία 1° 

— ένα κατακόρυφο έπίπεδο πού διέρχεται άπό τά V, καί V, καί σχηματίζει πρός τά δεξιά 
μέ τόν άξονα τών X μία γωνία 20° ■ 
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Ζώνη όμάοΓοκ; .· 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟϋ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΊΡΟΤΟΝ) _ 

2.3. Ή ζώνη όράσεως Β είναι ή ζώνη τής έξωτεριχής έπιφανείας τού άλεξινέμου, πού κεΐται 

πλέον τών 25 πυη έκ τοϋ πλευρικού Ακρου τής διαφανούς έπιφανείας καί περιορίζεται 
άπό τήν τομή τής έξωτεριχής έπιφανείας τού άλεξινέμου μέ τά 4 Ακόλουθα έπίπεδα (βλέπε 
εικόνα ·2):' 

— ένα έπίπεδο προοανατολισμένο κατά 7° πρός τά άνω σέ σχέση πρός τόν Αξονα τών X 
πού διέρχεται έκ τού σημείου Υ| καί παράλληλο πρός τόν έΐξσνα τών Υ ■ 

— ένα έπίπεδο προσανατολισμένο κατά 5° πρός.τά κάτώ σέ σχέση πρός τόν Αξονα τών X, 
πού διέρχεται άπό τό σημείο ν 2 καί παράλληλο πρός τόν Αξονα τών Υ· 

— ένα κατακάρυφο έπίπεδο πού διέρχεται άπό τά VI καί ν 2 καί σχηματίζει πρός τά 
Αριστερά μέ τόν άξονα τών X μία γωνία 1 7° 

— ένα έπίπεδο συμμετρικό τού προηγουμένου οέ σχέση πρός τό διάμηχες στό μέσο τού 
όχήματος έπίπεδο. 



( 1 ) "Ιχνος τού διαμήκου; έπιπέδου συμμετρίας τοΰ όχήματος. 

( 2 ) "Ιχνος τού κατακορύςου έπιπέδου, πού διέρχεται άπό τό σημείο Κ. 

( 3 ) Ίχνος τού καταχορύφου έπιπέδου, πού διέρχεται άπό τά σημεία V) καί ν 2 . 













Ζώνη όράσί'ως Β 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟί ΠΡΩΤΟΝ) 



(') Ίχνος τον διαμήκον; έπιπέδον συμμετρίας τον όχήματος. 

(2) "Ιχνος τοϋ διαμήκον; έπιπέδον, που διέρχεται άπό τό σημείο Κ. 

( 3 ) Ίχνος τον διαμήκον; έπιπέδον, που διέρχεται άπό τά σημεία V] καί 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ»! (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΠΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΝ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΚΕΥΤΗΡΛ 

ΥΔΑΤΟΣ 

Τό μίγμα δοκιμής, πού προβλέπεται ατό σημείο 6.1.9 τού παραρτήματος I, περιέχει, κατ' δγκο 92,5% 
(ίδατος (σκληρότητος κατωτέρας των 205 %/\ 000 κατόπιν έξατμίσεως), 5% κεκορεσμένου 
υδατώδους διαλύματος &λατος (χλωριοϋχο νάτριο) καί 2,5% κόνεως τής όποιας ή σύνθεση δίδεται 
άπό τούς πίνακες I καί II. 


ΠΙΝΑΚΑΣ I 

Ανάλυση τής κόνεως δοκιμής 


Ένωση 

Ποσοστό % μΔζης 

5ίθ2 

67 

έως 

69 

Ρ«2θ3 

3 

έως 

5 

αι 2 ο 3 

15 

Εως 

17 

οο 

2 

Εως 

4 

Μ«0 

0,5 

Εως 

1,5 

Αλκάλια 

3 

Εως 

5 

Απώλειες κατά 




τήν καύση (στάχτες) 

2 

Εως 

5 


ΠΙΝΑΚΑΣ II 

Κατανομή χονδροειδούς τής κόνεως σύμφωνα πρός εήν 
διάοποοη τών κόκκων 


Αιάακοση των κόχχων 
(<* Ρ«) 

Κατανομή σύμφωνα χςός 
τή διάσπαση (σέ %) 

0 Εως 5 

12 £ 2 

5 Εως 10 

12 £ 3 

10 Εως 20 

14 £ 3 

20 Εως 40 

23 £ 3 

40 Εως 80 

30 £ 3 

80 Εως 200 

9 £ 3 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 


(Μέγιστο σχήμα Α4 (210 χ 297 η«η) > 


"Ενδειξη τής Διοιχήοεως 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΠΣ ΕΟΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΕΕΥΤΗΡΑ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕβί 

ΝΕΜΟΥ 

ΓΑρδρο 4 παράγραφος 2 καί άρθρο 10 τής όδηγίας 70/156/ΕΟΚ τον Συμβουλίου τής 6ης 
Φεβρουάριου 1970 περί προσεγγισεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών δσον άφορά στήν 
ϊγκρωη των δχημάτων μέ κινητήρα καί τών ρυμουλκουμένων τους). ^ 


Αριθμός έγκρίοεως ΕΟΚ. 

1 Βιομηχανικό ή έμπορικό σήμα τού όχήματος 

2. Τύπος όχήματος. 







<£>&«-ϊ&? 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
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3. ’Ονοματεπώνυμο καί διεύθυνση τού κατασκευαστή. 

4. ’Ονοματεπώνυμο καί διεύθυνση τού τυχόν έντολοδόχου τού κατασκευαστή 


5. Περιληπτική περιγραφή τού όχήματος 


6. Χαρακτηριστικά τών μηχανισμών υαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευτήρα ΰδατος 


7. Δεδομένα πού έπιτρέπουν τόν προσδιορισμό τού σημείου άναφοράς Κ τής θέσεως καθημένου, ή 
όποια έχει όριαθεϊ γιά τόν όδηγό σέ σχέση πρός τή θέση τών όρχικών σημείων άναγνωρίσεως. 


8. Εξακρίβωση, θέσεις τοποθετήσεως καί σχετικές θέσεις τών άρχικών σημείων άναγνωρίσεως 


9. Τό όχημα υπεβλήθη γιά έγκριση τήν . 

10. Τεχνική υπηρεσία έπιφορτισμένη μέ τις δοκιμές έγκρίσεως 


11. Ημερομηνία τού χορηχηθέντος άπό τήν υπηρεσία αύτή πρακτικού. 

12. Αριθμός τού χορηγηθέντος άπό τήν ύπηρεσίααύτή πρακτικού . 

13. Ή έγκριση όσον άφορά στούς μηχανισμούς υαλοκαθαριστήρα καί έκτοξευτήρα ΰδατος τού 

άλεξινέμου έχορηγήθη/άπερρίφθη (*). 


14. Τόπος .. 

15. Ημερομηνία . 

16. "Υπογραφή. 

17. Τά άκόλουθα έγγραφα πού φέρουν τόν άριφμό έγκρίσεως ό δποίος άναφέρεται άνωτέρω, 
έπισυνάπτονται στην παρούσα γνωστοποίηση: 

.σχέδια μέ διαστάσεις 

.άναπεταμένη όψη ή φωτογραφία τού θαλάμου έπιβατών 

18. "Ενδεχόμενες παρατηρήσεις .. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ι 

(Μέγιστο σχήμα Α4 (210 κ 297 ιηπι) ) 

Ένδειξη τής Διοικήοεως 

ΔΕΛΤΊΟ ΕΓΚΡΙΣΕΟΣ ΕΟΚ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΟΣ 

(Άρθρο 9 δίς τής όδηγίας 70/156/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 6ης Φεβρουάριου 1970 περί 
προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών, τών άναφερομένων στήν έγγριση τών όχημάτων 
μέ κινητήρα καί τών ρυμουλκουμένων τους). 

Τεχνική όλότης: Τύπος μηχανισμού έκτοξευτήρα ΰδατος τού άλεξινέμου 

"Αριθμός έγκρίσεως ΕΟΚ τής τεχνικής όλότητος. 

1 . Βιομηχανικό ή έμπορικό σήμα τού μηχανισμού . 

2. Τύπος τού μηχανισμού . 

3. ’Ονοματεπώνυμο καί διεύθυνση τού κατασκευαστή. 

4. ’Ονοματεπώνυμο καί διεύθυνση τού τυχόν έντολοδόχου τού κατασκευαστή. 


(*) Διαγράνατι χήν περιττή Μ>«ιξη 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


5. Περιγραφή τών χαρακτηριστικών τού μηχανισμού 


6. Ενδεχόμενες ήλεκτρικές άντλίες, όνομαστική τάση τού κινητήρα τής άντλίας 


7. Περιορισμοί πού άφοροΰν οτή χρήση καί ένόεχόμενες προδιαγραφές τοποδετήσεως 


8. Ημερομηνία παρουσιάσεως τού μηχανισμού γιά τή χορήγηση τής έγκρίσεως ΕΟΚ μιάς τεχνικής 

όλότητος . 

9. Τεχνική υπηρεσία έπιφορτισμένη μέ τίς δοκιμές γιά τή χορήγηση τής έγκρίσεως ΕΟΚ μιάς 

τεχνικής όλότητος. 

10. Ημερομηνία τού χορήγηδέντος άπό τήν υπηρεσία αύτή πρακτικού.. 

11. 'Αριδμός τού χορηγηδέντος άπό τήν ύπηρεσία αύτή πρακτικού . 

12. Ή έγκριση ΕΟϊΤτοϋ μηχανισμού έκτοξευτήρα ύδατος τού άλεξινέμου ώς τεχνικής όλότητος 

έχορηγήθη/άπερίφδη (*). 

13. Τόπος... 

14. Ημερομηνία..... 

15. Υπογραφή... 

16. Τά άκόλουδα έγγραφα πού φέρουν τόν άριδμό έγκρίσεως ΕΟΚ μιάς τεχνικής όλότητος πού 
άναφέρεται άνωτέρω έπισυνάπτσνται στήν παρούσα γνωστοποίηση: 

.(πρός συμπλήρωση, άν είναι άπαραίτητο) 

17. -Ενδεχόμενες παρατηρήσεις. 




Ο &«αγ«4*<ηι ηη 


















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
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' Αρθρο 7 


Η ισχύς αυτού του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 


Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση αυτού του διατάγματος. 


Αθήνα, 



0 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΧ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΙΟΝΙΚΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΥΓΚΟΙΝΟΜΙΟΜ 

ΓΚΡΑΖ. ΑΡΧΕΝΗΖ ΝΙΚΟΛΑΟΖ ΑΚΡΙΤΊΔΗΧ 


2712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙι 

Η ετήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η τιμή των φύλλων της που πωλούνται τμηματικά 
,α τέλη δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν από 1 Ιανσυαρίαυ 1983 ως «πηλτΚτθω;: 

Α'. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

™ Τ 7 05 £::::::: . Δρβ χ· 


10. 


·. ·α 

> 

» 1 
» » 

> I 
» ΐ 

ϊ » 
V » 

> ■> 

Λ ί 


ΤΑΠΣ. 

Γ' . 

δ' . 

Νομικών Προσώπων Δ." Δ. κτλ. 

Αν. Ειδ. Δικαστηρίου . 

Παράρτημα . 

Ανωνύμων Εταιρειών κτλ. .... 
Εμπορική; και Βιομηχανική; 

Ιδιοκτησία; . 

Π. Για όλα τα τεύχη και το Δ.Ε.Β.Ι. 

Οι Δήμοι και οι Κοινότητε; του Κράτου; κατα- 
ρόιλλουν το 1/2 των ανωτέρω συνδρομών* 


» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

Δελτίο 


2.500 
4.000 
3.000 

1.500 

3.500 

1.500 
300 
800 

10.000 

800 

20.000 


Υπέρ του Ταμείου Αλληλοβσηθεία; Προσωπι¬ 
κού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ανα¬ 
λογούν τα εξή; ποσά: 

1. Για το Τεύχο; Α' . Δραν 

2. » > » Β' * 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 


8 . 

9. 

10 . 

11 . 


> 

> 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 


» 

» 

> 

» 

> 

» 

> 


ΤΑΠΣ. 

Γ' . 

Δ' ... 

Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κτλ. 
Αν. Ειδ. Δικαστηρίου . 


Παράρτημα 

Ανωνύμων Εταιρειών κτλ! ... 
Δελτίο' Εμπ. και Βιομ. Ιδιοκτησία; .... 


Για όλα τα τεύχη 

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Η τιμή πωλήσεω; κάθε φύλλου, μέχρι; 8 σελ., είναι 10 δρ«χ., από 9 ω; 24 σελ. 15 δρν από 25 οχ 48 ος __ .. 

40 δρχ., από 81 σελ. και πάνω η τιμή πωλήσεω; κάθε φύλλου ποοσα^Εάνεται ϊϋ 6 49 


Η τιμή διαθέσεω; στο κοινό το» «διδόμενων οστά 


I τιμή π^λήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 50 δρχ. ανά 80 

Γ'. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 


125 

200 

150 

75 

175 

75 

15 

40 

500 

40 

1000 


80 σΛ. 


I. Στο τεύχος _ Ανωνύμων Εταιρειών 
και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 
Α · Ανωνύμων Εταιρειών : 

1. Των καταστατικών ...... 


εττ^ών 0πΓΟφάσεωι '. Υ 10 * «υγχώνευοη ανωνύμων 

309/67 ώ ν < Β^) ΚΟ7Γ °" 1|σϊων Των κατασΎσηκώυ (ΦΕΚ 

4. Των τροποποιήσεων των καταστατικών .' 

5. Των ισολογισμών κάθε χρήση;.! " 

6^Των υπουργικών αποφάσεων για παροχή άδεια; 

επέκταση; των εργασιών Ασφαλιστικών Εΐαιοειών 
των εκθέσεων εκτίμηση; περιουσιακών στοιχείο^ καί 
των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΑΤΑ, με τκοποίΞ 
εγκρίνονται και δημοσιεύονται οι κανονισμοί αυτού ^ 
7 . Των αποφάσεων για εγκοτάσταση υποκαταστή ιΐά- 
το ^' διορισμού γενικού πράκτορα και παρονό πλίί 
πώνΤί^ 1 ^ αντιπροσώπευση; στην Ελλά^ αλλο£&- 
■ αιρειων και των αποφάσεων για υεταβ ίβΓΤΓτη 

Ά « 

σεων του Υττ * διατάξεις και των αττοφά- 

ΗΣΑΠ-ΟΣε'. ^ ΐνωνΐων για ™υ5 ΗΑΠΑγΓ- 


<*»*>»* 

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

10 Των αποφάσεων τη; επιτροπή; του Χρημαηστη- 
Υ ι “ Τ εισσ 7“/ή χρεωγράφων στο χρηματί- 
55 1 *Ρ ιο Α ^ ια διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967 . Δραν 2 800 

Π Των αποφάσεων τη; επιτροπή; κεφαλαιαγορά; * * 

Τ α τη διαγραφή χρεωγράφων από το χρηματιστή- 

Γ' Ν ^67 σ 46 115 δΐατάξεΐ5 του ^Ρ®Ρ°υ 2 ποφ!4 


Δράχ! 25.000 
» 25.000 


15.000 

8.000 

10.500 


>.000 


6.000 


Τραπεζικώίη^^^ ν ιαΓΓΟαΓΓάιΙΕω » των 


2.800 

2.800 


12. Των αποφάσεων για την” 'έγκρ'ιση' τιμολογώ 
των Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Β'. Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 

1. Των καταστατικών . 

2. Των κωδικοποιήσεων των καταστατικών” 

2" ^. ων ισολογισμών κάθε χρήση;.. 

γ· Ι ωυ εχ^ων εκτίμηση; περιουσιακών” σ^ό,ν^ων 

Ζ, Ρ °^ ΓΟΐησίων Τ ων κατα[ οτατικών (γ,α 
κάθε συμβολαιογραφική πράξη) νΛ 

7 «>*»°ινώσεων με συμβολαιογραφική ποάδίι 
7. Των ανακοινώσεων με απόφαση ήη; Γ.Σ. ^ 

• Των προσκλήσεων σε γενικέ; συνελεύσει; .!!!! 

I”. Αλλτ^ασφαλιστικών Συνεταιρισμών - 
Α^ηλασφαλιστικών Ταμείωνκα» 
Φιλανθρωπικών Σωματείων: 

Δ'. Των δικαστικών πράξεων: 

Π. Στο Τέταρτο τεύχος; 


2.800 

2.000 


2.800 

2.800 

3.200 
2.800 

1.200 
1.200 
1.000 
1.000 


2.800 

3.200 


οπο¬ 


ί. 200 


_ 

.ογΛ*™* 


Τ Λ __ ι Ζ.· 

Ιο υπέρ του ΤΑΠΡΤ _ί 


σε ανάλογο συνάλλαγμα με επιταγή 



ΤΑπετ 


στο όνομα του Διευθυντή Διαχ^ 
“5 «§ήϊ: 

ΑΠΕΤ σύμφωνα με τι; 192378/3639/1947 (ΚΟΝΕΟ 


Υ<«^ Μ. «τπαγέ; μ«9 μ* αιττί; 


«ο· το υπέρ του 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 









































